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sont marquees B et G sont endommagees de coups de canon, ayant ete battues au dernier siege de Bordeaux du chateau Trompette qui est Topposite. Ceux de Bordeaux
avoient mis une batterie au milieu de ces colonnes qui servoient de gabions. Ces colonnes sont d'ordre corin-thien; les feuillages des chapiteaux sont a feuilles d'acanthe assez mal taillees; toutes les volutes sont rom-pues. Les canelures sous 1'astragale sont evasees centre 1'ordinaire, comme il est icimarque. Par le bas, au-dessus *       *'"'^ sont posees.   Ges        &&
